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L I B R O 
DELL'ORDINE COMPOSITO. 


Cap. XVIII. 



’O R D I N E Compofito , il quale vien ancho detto Latino , perche fu inuentio 
de gli Antichi Romani ; e co fi chiamato perche participa di due de’ fopradetti or 
dini , & il piu regolato , e piu bello e quello , che e compofto di Ionico , e di Gorin! 
thio . Si Fa piu fuelto del Corinthio , e fi puo fare fimile a quello in tutte le parti* 
fuorchenelcapitello. Lecolonnedeonoefferlunghe dieci moduli. Neldifc! 
31 gno del colonnato femplice , gli intercolunnij fono d’vn diametro e mezo, e q Ue fta 
iandatadaVitruuioPicnoftilos. Etin quello de gli Archi i pilaftri fono per lametii 


maniera e dimandata da Vitruuio Picnoftilos . 
della luce deli’Arco 3 e gli Archi fono alti fin fotto il volto due quadri e mezo . 


P R I M O. 
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